
RADIO MARELLI - Mod. RD 208. Apparecchio AM/FM, con una gamma onde medie da 520 a 1640 kc/s, una gamma onde corte da 5100 a 8800 kc/s, e una banda onde ultracorte 
(FM) da 87,3 a 101,5 Mc/s. Medie frequenze a 455 kc/a e a 10,7 Mc/s. Potenza d’uscita con 10 per cento di diatonione 2,5 watt. Consumo 42 watt. (Poaizionr component! da regolare 

per la taratora, e fnnieella sea la, come mod. RD 170). 

































